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उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 
( इंजीनियरी उद्योग डैस्क ) 

आदेश 


नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 1994 


का . आ . 692 ( अ ) : - -विकास परिषद् ( प्रक्रिया ) नियमावली , 1952 के नियम 2, 
4 और 5 के माथ पठित उद्योग ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 
65 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र मरकार औद्योगिक 
उपकरणों और वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण तथा उत्पादन में लगे उद्योग के लिए एक 


2149 GI /94 


( 1 ) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II — Sec . 3 (ii)] 
_ - - - - - - - - - - - 

- ------ -- - - - - - - - - - - . -. .- - - - - - - - . . . . . - -- - - 
विकास परिषद् के गठन से संबंधित उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) में भारत 
मरकार के तारीख 26 अप्रैल , 1993 के का . आ . सं . 271 ( अ ) और तारीख 7 जून , 1994 
के का , आ . सं . 435 ( अ ) के साथ पठित तारीख 26 फरवरी, 1993 के आदेश सं० 
का . आ . 129 ( अ ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है , 


नामतः 
उक्त आदेश में 


( i ) क्र . सं . 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जायेगा नामतः 

"1. श्री एच . एन . राममूर्ति , 
कार्यवाहक अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक , 
इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड, 
कोटा - 324005 

-- - अध्यक्ष " 


( ii ) क्रम सं . 14 और उमसे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जायेगा , नामत : 


" 14. संयुक्त सलाहकार ( आई. डी . पी . ), 
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग , 
प्रौद्योगिकी भवन , न्यू महरोली रोड , 
नई दिल्ली - 110016 


- - सदस्य " 


[ फा० सं . 22( 7)/ 87- इंजी . उद्योग ] 

प्रभात सी . चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development ) 
( Engineering Industry Desk ) 

ORDER 
New Delhi, the 15th September, 1994 


S . O . 692 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by Section 6 of the In 
dustries ( Development and Regulation ) Act 1951 ( 65 of 1951 ) , read with 
rules 2 , 4 & 5 of the Development Council (Procedural) Rules 1951, the Central 


[ ATT II - 3 (ii) ] 

भारत का राजपत्र : माधारण 
- - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Government hereby inakes the following amendments in the Order of the Gov 
ernment of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Devc 
lopment ) S . O . No. 129 ( E ) , dated 26th February , 1993 read with S . O , No . 
271( E ) dated 26th April, 1993 and S . O . No . 435 ( E ) , dated 7th June, 1994, 
constituting a Development Council for the Industry engaged in the manufacture 
and production of the Industrial Instruments and Scientific Instruments , namely : 

In the said Order, 
(i) for Serial No. 1 and entries relating thereto , the following shall be 

substituted , namely : 
" 1. Shri H , N . Ramamurthy , 

Acting Chairman - cum -Managing Director, 
instrumentation Limited , 
Kota - 324 005 

Chairman , 


( ii ) for Serial Nu. 14 and entries relating thereto , the following shall 

be substituted , namely : 
" 14 . Joint Adviser ( IDP ) 

Neptt, of Science & Technology , 
Technology Bhavan , New Mehrauli Road , 
New Delhi- 110 016 . 


[ File No. 22 ( 7 ) (87- Engg. Ind .] 
PRABHAT C . CHATURVENI, Jt. Secy. 
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